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ଅଭିମତ 


/ ଥସନୁ ଚୁମ/ର ନାୟଚଙ୍କ “ଚିୟ/ନ ରା/ଚିକ/” ପ/ସହୁଲଟି ଯୁ 
ଘା/ଠନଲ / ଏନି ଠଦ୍ୟାବଳ/ ଜୋମକମଚି ଛ/ଚଛ/ଛ। ମାନକ ଇଁ ଅଣି ଜଯ/ଦେଥ 
ମଣ ବଣ/ଲ 6ମ/ର ଅ/ଣ/ / ଜହି ରା! କାର ର/6/ ଆଣି ସରଳ 0 ଚିୟ/ନଜିଛିଳ 
ଥଟା / ଏ26ରେ ନଦ ଓ ଦମ ଣେଣାର ଚିଲିନୁ ଚୈୟ/ନିକ ଚଥ ଘସୁଜକୁ 
କର୍ଜିଚ/ ମ/ଧମରେ ଫିଲାକ ବୋଧ ନେଲ/ରନି ଚନା କରାଯାଇଛି / 


€/ ସହୁ ନୁମ/ର ନ/ୟକ ଛେ ଦନ ଫକ ର/ଚେ ଚେଣୁ୍‌ ଫଲଚିଚ / 
6ସ ଛଣ ଛ/ଚ଼ଚଳ, ଜମଠି ଓ ଆଜଣ ଣିଣଜ ଅଟଚି / ଚିଛ/ନକୁ ଲେୋ/କଫିଯ 
ଜଜିଟ/ ନିମେ ଚ/କଲି ଜଦୟମ 9ଣଂସନ/ୟ / 6/ଜର ଚିଜିନୁ ଚିୟ/ନ ଜିଲିଳ 
ଳର୍ବିଟ/, ଛଛ ଓ ଥଟନଦ ଚିଜିନୁ ଫଟ ଅିକ/ରେ ଏଥ ଥିଚରୁ 9ଜାଣିଚ ହୋଇଛି / 


ମଣରଙକ ନିଜଟରେ ଣର 9/&ନ/ ଯେ 6/ଙାରି ଲେଖନ ଚାନନା 
ଅଟ/ନଟ ରହୁ / ଚା/ଜାର ଏନି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁ9/ଣାଚ କରୁ ଏହା 
ମାର ଥ/ଚରଳଜ ଛ/ମନା / 


ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଲ୍ଲୀକି ପ୍ରଧାନ 
ତାରିଖ ୪-୨-୨୦୦୬ 
ଗଞ୍ଜାମ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳାଧୀଶ ' 
ବ୍ରହ୍ମପୁର , ଗଞ୍ଜାମ 
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ମୋ କଲମରୁ ......... 


ଙଂY ଳି ଜିଜ/ଳୟ 9ର6ର ୫/6-୫/6/ ମ/ନର ମନରେ ଟିୟ/ନ ଣୟ/ ଏବ ସମସ 
ନେ ନୁଖଟେକିଚି / କୋଡ ରିଞାନଜିଳିଚ ଯଟ/ର ସଚ/୧6୪, ବଥ ଓ ଜିଯମନୁ ସନଳରେ 
ମଣନରବୁଟ ଠିଲ/ଙକ ପାଇଁ ଏଚ ଏ /ଧ ଚାର / ଣିଣ/ଜ/ନ ବେଳେ ଣିଣଚମ/ନେ ଚିଞାନର 
ଚଢୁକୁ ଛର୍ଟିଳଦୁ ସରଦଳର/ଟେ ସମ/&//ନ କର/୦6ରେ ଜି ଟେଳକେଟଚେଳେ £/6-ଛ6/67ମ/6ନେ 
ସ/ମ/ଜ ଚୁଟି ଚରିଟଵଚି / ଏଥରକ 6କେଚେଳ ଗକ ସଂଳି9 ଫର ଜଣର ମଧ ପମ 
ମନରୁ ଯାଉଚି Pe / 


ଜଛଚମ/ଚିର ଟରେଣ ସଛ/ନ 6 ଛାଚିରିଦ ମମ ତେୋପାଧ/ୟ ସ/ମଛ ଚୁର 
ଟା ଚିଛଞାନ/ଳ/ାଣର ଛଣେ ଚ/9ମାନ ଫଚିଜାଧାରା ଥୁଚାଜ ଲେ / ୂୁ-ପୟକେଶଣ 
ଛରିଅଥ//ରେ ନିଜିତୁ ମଅ/ଛ/ରାଚିକ ଚୁର ଅଚହୁଚି 6 ଘାଟିର ଥନୁଶ/ନ କରି ଯେ ଜସବୁ ଦି/9ରେ 
ଜଥନାଚ 6ନ/ଯଲେ ସେଡତୁକୁ 6୧ “ସଦ/ଚ କଠ ନାମକ 9କୁରେ ସଂସୃଚ ସନି 
ମ/ଧମରେ 9କ/ଘ କରି ଚଡ଼ି ଚିୟ/ନ ଜରଟ/ରରେ ଏନ ସୁଚଛ ସୁ/ନ ଅନାର କରିଥିଲେ / 
ଏଣୁ ଛଣ/ଯ/ଏ, ଚିଞଞାନ ଓ ସ/ନିଚ 0669/6 ଜ/6 ଟେ ଳନିଚି / 


ସ/&/ର76# ଜଣୋ/ର/ଟଚାରେ ିଲ/ମା/ନକର ଜି ୨ଚିଯଥେଣ ଆନ 
2/ଏ / 606 କା) କଝସ/< ଘ/ଚ ଓ କଟକ @/ନନୁ ସମାନେ କରି ମ/ଧମରେ ସଛରେ 
ମନେରରୁଫ/ରଚି / ସନି କୃଣ଼ିକୁ କେଚେଳ ଚିୟଞାନ ଚିଖଥନୁ ସରଳ ଛ/6ଟ ଜହ ପୁକରେ 
କରିଚ ମ/ଧମରେ ଫଜ/ଣ କର/ଯ/ୟନି / ଚିଜ୍ଞାନ ଣି୍ଷଳ ମ/ନକୁ ଅନୁରେ//, ଏଜି ଚନିଟିୁ 
ଅଳି ଅଥକ ସୁଚିଚିଚ ମମର ଓ ଏଥୁରେ 4୧/ ଚୁଟି ମୋ/6ଚେ କଣାଇଲେ ମୁଁ 6/୧/କୁ ସୁୟାଚ 
କରିଚି / 

ଥ/6ଣ/କରେ, ଏଥି ଚନିଟି ଠି ଫିଲ/ମ/ନକ ଚିଜ୍ଞାନଣଣାର ଚିନ/ଣ ଯଟିଲେ 
ମୋର ଣୁ ସ/ଥକ ନେଟ ଟୋନ୍ଦ ଛ/ଜିଟି / | 


ଜାତୀୟ ଵିଜ୍ଞାନ ଦିଵସ ପ୍ରସ୍ପନ୍ନ ଜୁମାର ନାୟଜ 
୨୦୦୬ 
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ବିଷୟ 


ଅଣୁ - ପରମାଣୁ 


ଢେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିଜର ପ୍ରତୀଜ 


ରାସାୟନିଜ ବନ୍ଧନ 
ଗତି 


ଦୃଷ୍ଟି 

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ 

ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଲ୍‌ ଓ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ପ୍ରବାହ 
ଜାର୍ଯ୍ୟ, ଶର୍ତି ଓ କ୍ଷମଚା 

ଚାପ 

ଚୁମ୍ବକ - ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 

ବିଭିନ୍ନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର 

ଜାହାଭ କେଉଁ ଏଜଜ 


’ 
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ଅଣୁ - ପରମାଣୁ 
ପୃଥ୍ବୀରେ ଅଛି ସବୁ ଯେତେକ ପଦାର୍ଥ 


ଦୂଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ ସେ ପଦାର୍ଥ ।୧। 


ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ ନାମେ ଏହି ଦୂଇ ଗୋଟି 
ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ପୁଣି ତୁମେ ଜାଣିଛଟି 1୨। 


ସଜୀବ ଅବ। ନିର୍ଜୀବ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ 
ଛୋଟ କଣିକାରେ ଗଢ଼ା, ଅଣୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ।୩। 


ପଦାର୍ଥକୁ ଭାରଙିଲେ ଶେଷରେ ଯାହା ରହେ 
ଉତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂଣି ଅଣୁ ନାମ ବହେ ।୪। 


ଅଣୁକୁ ଭାର୍ଗଲେ ପୁଣି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର 
ପଦାର୍ଥ ମିଳେଟି ପରମାଣୁ ନାମ ତା'ର ।୫। 


ପରମାଣୁ ମଧ୍ଷେ ଥ୍‌୍ବ। ଅନେକ କଣିକା 
ଅବପରମାଣୁ ନାମେ ରହିଥାନ୍ତି ଏକା ।୬। 


ପ୍ରୋଟନ, ନୁ୍ୟୁଟ୍ରନ ଓ ଇଲେକଟ୍ରନ ପୁଣି 
ପରମାଣୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଥାନି ପୂଣି ।୭। 


ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନଟି ବିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରେଟନଟି ଯୁକ୍ତ 
ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ନିରପେକ୍ଷ ଅବା ଚାଜମୁକ୍ତ ୮ । 
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ପରମାଣୁ ମଧଭାଗେ ଏକ ସୁ ନଥାଏ 
ନିଉକ୍ତିୟସ୍‌ ନାମ ତା'ର ହୋଇଥାଏ ।୯। 


ତାହା ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ନିଉଟ୍ରନ 
ରହିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ହୋଇ ଏକ ମନ ।୧୦। 


ଏହି ଦୂଇ କଣି କାର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ମିଶିଲେ 
ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବୃୂଝାଏ ଭଲେ । ।୧୧। 


ଏମାନଙ୍କ ଚତୁ ଃପାଶ୍ଲେ ଥ୍‌ ବ। ଇଲେକଟ୍ରନ 
ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥେ କରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ।୧୨ । 


କେ, ଏଲ, ଏମ୍‌, ଏନ୍‌ ଏହି ପରି ନାମ (K,L. M,N) 
କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଟେ , ତାହା ତୂମେ ଜାଣ ।୧୩। 


ସମଳାତି ପରମାଣୁ ହୋଇଲେ ଏକାଠି 
ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମିଳେ, ତାହା ଅଟେ ମୌଳିକଟି ।୧୪। 


ପୁ।ୟ ଏକଶତ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ 
ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ।୧୫। 


ବୟାନବେ ପ୍ର।କୃତିକ, ଅଉ କୋଡ଼ ଏଟି ` 
ନିଉକ୍ଲୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ ମିଳୁଛିଟି ।୧୬। 


ବୟାନବେ ମଧ୍ଯରୁ ଯେ ସତୁରିଟି ଧାତୁ 
ପନ୍ଦର ଅଧାତୁ ପୁଣି ସାତ ଉପଧାତୁ ।୧୭। 
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ପଦାର୍ଥକୁ ଭାର୍ଗ ଭାର ବିଶେଷଣ କଲେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଉଳିକ ଯଦି ମିଳେ ।୧୮। 


ଯୌଗିକ ନାମଟି ତା'ର ଅଟେ ତୁମେ ଜାଣ 
ଯୌଗିକ, ମୌଳିକ ମିଶି ହୋଇବ ମିଶ୍ରଣ ।୧୯। 


ପଦାର୍ଥର ତିନିଗୋଟି ଅବସୁ। ଯେ ଥାଏ 
କଠିନ , ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ହୋଇଥାଏ ।୨୦। 


କୃକ୍ସ ନଳୀ ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇଟି ଧାତବ - 
ପାତକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏନୋଡ଼ , କ୍ୟାଥୋଡ଼ ।୨୧। 


ପରମାଣୁ ମଧ୍ଧେ ଥୂବ। ପ୍ରେୋଟନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 
ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଭାବରେ ଜାଣ ତାକୁ ।୨୨। 


ଯେଉଁ ପରମାଣୁର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 
ସ୍ଲର, ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଭିନ୍ନଟି, ସେ ସମସୁ।ନିକ ।୨୩। 


ମୌଳିକର ପୁରାନାମ ବଦଳରେ ଥୂବା 
ସଂକ୍ଷିପ୍ପ ନାମକୁ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ପଢ଼ିବା ।୨୪। 


ପ୍ରୋଟନ୍‌ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ମିଶିଲେ 
ବସ୍ତୁତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାହା ହୋଇଥାଏ ଭଲେ ।୨୫। 


ବସ୍ତୁତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 
ଫେଡ଼ିବ, ପାଇବ ତୁମେ ନୁ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ।୨୬। 
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ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟ। ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୃ 
ପାଇଁଥ୍‌ ବ। ଏକକକୁ ମୋଲ କହିବତ ।୨୭। 


ଗୋଟିଏ ଅଣୁର ଅଆଣବିକ-ବସ୍ତୁତୃକୁ 
ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବ। ଓଜନ କୂହ ତା'କୁ ।୨୮। 


ଆ।ଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଅଟଇ ଏକ ସଂଖ୍ୟ । 
ଏ ,ଏମ୍‌, ୟୁ (a, , ୪ ) ଏକକ ଅଟେ କରିଦେଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।୨୯। 


ପରମାଣୁ ଶେଷ କକ୍ଷେ ଯେତେ ଇଲେକଟ୍ରନ 
ଥାଏ, ତାହା ଅଟେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକଟ୍ରନ ।୩୦। 


ପରମାଣୁ ଶେଷ କକ୍ଷେ ଯେତେ ରଲେକ୍‌ଟ୍ରନ 
ସେତେ ସଂଯୋଜୀ ଅଟେ ସେ ପରମାଣୁ ଜାଣ ।୩୧ । 
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କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ର ପ୍ରତୀକ 


H ଉଦ ଜାନ He ହିଲିୟମ 
1 ଲିଥ୍ୟମ 

8B କୁ ବ୍ରୋରନ © ଅଟେ କାର୍ବନ 
Be ଯେ ବେରିଲିୟମ । 

୦ ଅମ୍ଳଜାନ Ar ଆରଗନ 
N' ଯବକ୍ଷାରଜାନ 

Ne ନିୟନ Na ସୋଡ଼ିୟମ 
$¦ ସିଲିକନ । 

$ ସଲଫର ନ ଫସଫରସ 
Mg ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 

୯। କ୍ଲୋରିନ F କୁ ଫ୍ଲୋରିନ 
Al ଏଲୁମିନିୟମ । 

Au ସୁନା, Ag - ରୂପା, ଠଧ ତମା 


K ଅଟେ ପୋଟାସିୟମ 
Hg ପାରଦ ଠଠ କୋବାଲଟ 
6a ଟି କ୍ୟାଲ୍ସିୟମ । 
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× ଢେନନ୍‌ Fe ଆଇରନ 
W ଅଟେ ଟଙ୍ଗସ୍‌୍ଟନ 
Ba ବେରିୟମ Pt ପ୍ଲାଟିନମ 


Br ସିନା ବ୍ରୋମିନ । 


Zନ ଦସ୍ତା Pb ଅଟେ ସୀସା 
୪ କୁ ୟୁରେନିୟମ 
5ନ ଟିଣ । ଆୟୋଡ଼ିନ 


Vv ଅଟେ ଭାନେଡ଼ିୟମ । 
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ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧନ 


ପରମାଣୁ ସହ ପରମାଣୁ ମିଶି 
ଅଣୁ ଟି ଗଠନ ହୁଏ 
ସେ ପରମାଣୁର ସଂଯୋଗ ସ୍କାନରେ 


ବନ୍ଧଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ।୧। 


ଏହି ବନ୍ଧରଟି ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ 
ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୁଏ 
ଏହି ସମୟେ ବହିଃସ୍କ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ 


ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଭାଗ ନିଏ । ।୨। 


ଏକା ପରକାର ପରମାଣୁ ମିଶି 
ମଉଳିକ ଅଣୁ ଗଢ଼େ 

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ମିଶି 
ଯୌଗିକ ଅଣୁକୁ ଗଢ଼େ । ।୩। 

ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବହିଃସ୍ଲ କକ୍ଷରେ 
ରଖେ ଆଠ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ ( “ର ବ୍ୟତିତ ) 

ସେ ପରମାଣୁର ନାମ ଅଟେ ତହିଁ 


ନିଷ୍ପିୟ ପରମାଣୁ ଜାଣ-। ।୪। 
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ବହିଃସ୍ମ କକ୍ଷରେ ଆଠ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ 
ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 

ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସିନା 
ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର କହନ୍ତି ।।୫ । 


ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି 
ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ 
ସେପରି ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ନିଷ୍ଟରିୟ ଗ୍ୟାସ୍‌ 


ବୋଲି ମନେ ରଖୁଥାରେ । ।୬ । 


ପରମାଣୁଟିଏ ନିଜ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ 
ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ -ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 
ପୁଣି ବେହିଠାରେ ପିଲେ । ।୭। 

ଦୂଇ ପରମାଣୁ ସଂଯୋଗ ସମୟେ 
ଏକା ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ ଦେଇ 

ସହ-ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ 


ଇଲେକଟ୍ରନ ଯୁଗଳ ହୋଇ । । ୮। 
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ଏକ ସ୍ମିର ବସ୍ତୁ ବାହ୍ୟବଳ ଦ୍ଵାରା 
ସ୍କାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଲେ 
ସେହି ଅବସ୍ମାକୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର 


ଗତି ବୋଲି କୃହଭଲେ ।୧। 


ଯଦି ଦୂଇଗାଡ଼ି ସମାନ ଗତିରେ 
ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯାଏ 

ଦୂହେଁ ପରସ୍ପର ଭାବି ଥାନ୍ତି ସ୍ମିର 
ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍କିରତା ଏ ।୨। 

ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିଏ ଏପରି ସ୍ଥିରତା 
ଆଡ଼କୁ କରଇ ଗତି 

ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ସେପରି ଗତିକୁ 


କୁହ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ।୩। 


ସମାନ ସମୟେ ସମାନ ଦୂରତା 
ବସ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 
ସେପରି ଗତିକୁ ଅସମ ନ କହି 


ସମଗତି କୁହ ଭଲେ ।୪। 
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ଗତି ତିନି ରୂପ ଚଳନ, କମ୍ପନ 
ତା ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି 

କେହି କେହି ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣଧନ ଗତିକୁ 
କହିଥାନ୍ତି ମିଶ୍ରଗତି ।୫। 


ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମଳରୁ 
ଅନ୍ୟକୁ କରଇ ଗତି 
ସେପରି ଗତିକୁ ମନେରଖ ପିଲେ . 


କହନ୍ତି ଚଳନ ଗତି ।୬। 


ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା 
ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରେ 

ସେପରି ଗତିକୁ ପୂର୍୍ଧନ ଗତି ଯେ 
କୁହାଯାଏ ଶୁଣ ବାରେ ।୭। 

ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେ 
ମାଧ୍ଯ ଅବସ୍ମାନ ଠାରୁ 

ସମ ବ୍ୟବଧାନେ ଦୂଇ ବିପରୀତେ 


ଗତିକରେ , କମ୍ପନ ରୁ ।୮। 


ଦୂଇ ବସ୍ତୁ ମଧେ ଥୁବା ନିମ୍ନତମ 
ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂରତା 
ଏହା ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଦିଗ ସୂଚାଇବ 


ବିସ୍କାପନ ସେ ରାଶିଟା ।୯। 


୧୦ 
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ଏକକ ସମୟେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା 
ବେଗ ରେ ନାମିତ ହୂଏ 

ଏକକ ସମୟେ ବସ୍ତୁ (ର ) ବିସ୍ାପନ 
ପରିବେଗ ନାମ ବହେ ।୧୦। 


ଏକକ ସମୟେ ପରିବେଗ ବୃଦ୍ଧି 
ହାରଟି ତଵରଣ ହୁଏ - 
ଇଂରାଜି ଅକ୍ଷର ସାନ ଏ (a ) ଦ୍ଵାରା 


ଏ ଭାଶି ସୂଚିତ ହୁଏ ।୧୧। 


ପରିବେଗ ବୃଦି ହାରକୁ ତ୍ଵରଣ 
ହୁାସଟି ମନ୍ଦନ ହୂଏ 
ତ୍ଵରଣ ସଂକେତ ସାନ ଏ (2a) ପରା । 


ମନ୍ଦନ ବିଯୁକ୍ତ ଏ (- 2) ।୧୨। 


ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ 
ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇବ 
ସେପରି ବସ୍ତୁଟି ସମ ତୃଵରଣରେ 


ସିଆ ତଳକୁ ଖସିବ ।୧୩। 


ସେପରି ବସ୍ତୁର ଆକାର , ଓଜନ 
ଗଠନ ଯେପରି ହେଉ 
ସେହି ଅବସ୍ମାକୂ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର 


ମୁକ୍ତ ପତନ ଯେ କହୁ ।୧୪। 


on 
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ସେହି ସମୟରେ ହେବା ତୃରଣଟି 
ପୃଥବୀର ଆକର୍ଷଣ- 

ଯୋଗୁଁ ହୋଇବାରୁ ନାମ ତା'ର ମାଧ୍ଯା- 
କର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ଵରଣ ।୧୫। 


ଭଉତିକ ରାଶି ମାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି 
ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇବ 

ଅଦିଶ ରାଶି ବା ସ୍ଲେଲାର କହିବ 
ବେଗ, ଦୂରତା ବୁଝିବ । ୧୬ । 


ସେହି ଭଉତିକ ଦିଗ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି 
ମିଶି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ 

ସଦିଶ ରାଶି ବା ଭେକ୍ର କହିବ 
ତଵରଣ , ମନ୍ଦନ ଭଲେ ।୧୭। 


ସମ ବୃତ୍ତୀୟରେ ଗତିକରୁଥୂବା 
ଟେକାଟି ଯଦି ଛିଣ୍ଡିବ 
ସେ ପରିବେଗକୁ ସରଳରୈଖୂକ 


ପରିବେଗ ହିଁ ବୃଝିବ ।୧୮। 
ଏକକ ସମୟେ ସମବୃତ୍ତୀୟରେ 
ଗତିକରିବା ବସ୍ତୁର 
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ, ବିସ୍ାପନ 
କୋଣୀୟବେଗ ବୁଝିବ ।୧୯। 


୧୨ 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ବଳ 


ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସ୍କିର , ସିର ଗତିଶୀଳ 
ଯାହା ଦ୍ଵାରା ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଳ ।୧। 


ବସ୍ତୁଟିର ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍କାରେ 
ରହିବାଧର୍ମକୁ ଜଡ଼ତା ବୋଲି କହରେ ।୨। 


ଦୂଇକିତ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧୂଵକ ବଳ 
ମିଶାଇ ଫେଡ଼ିଲେ ମିଳୁଥାଏ ଯେଉଁ ଫଳ ।୩। 


ସେହିବଳ ପରିଣାମୀ ବଳ ହୋଇଥାଏ 
ତ୍ରିଭୁଜ ନିୟମରୁ ଏ ବଳ ମିଳିଥାଏ ।୪। 


ବିଶ୍ଵରେ ଥୂବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର 
ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଯେ ନଜୀର ।୫ | 


ଏପରି ବଳକୁ ମହାକ ର୍ଷଣୀୟ ବଳ 
କୁହାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ଯ ଆକର୍ଷଣ ବଳ 1୬ | 


ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ଵକୁ ଯେବେ 
ପରିବେଗରେ ଗୁଣିଲେ ସଂବେଗ ପାଇବେ ।୭। 


ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ବଳ ଯେତେବେଳେ 
ବସ୍ତୁପରେ ପଡ଼ିବ ଓଜନ କୁହଭଲେୋ IF I 
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ନିଭଟନ୍‌ , ଡ଼ାଇନ୍‌ ଯେ ବଳର ଏଢକ 
ଵଢ଼ ଜି. (ଓ ) ଅଟେ ମହାକର୍ଷଣ ଧୃଵାଙ୍କ ।୯। 


ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥ୍‌ବା ବକ 
ନାମ ତା'ର ଅଟଇ ପୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଵଜ ।୧୦। 


ବାହ୍ୟବଳ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ନହୁଏ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଅବସ୍କାରେ ଥାଏ ।୧୧। 


ସ୍ମିରଵସ୍ତୁ ସ୍କିରଥାଏ ଗତିଶୀଳ ଗତି 
ନିଉଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କହନ୍ତି ।୧୨। 


ବସ୍ତୁପରେ ଏକ ଦିଗେ ବଳ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ 
ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ତ୍ଵରଣ ଟି ଭଲେ ।୧୩। 


ତ୍ଵରଣ ସମାନୂପାତୀ ବଳର ସହିତ 
ପ୍ରତିଲୋମାନୂପାତୀ ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ ସହିଢ ।୧୪। 


ଏହାକୁ ନିଉଟନଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମ 
ଏଫ୍‌ ଇଜ୍‌ ଇକ୍୍ୟଲ ଟୁ ଏ ଇନ୍‌ଟୁ ଏମ୍‌ (୮ = ଥଲ ) ।୧୫। 


କ୍ରିୟା ଅଟେ ସମାନ ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିଯ। 
ନିଉଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଯେ ଏହା ।୧୬। 


୧୪ 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ତରଙ୍ଗ 


ଟେକାଟିଂଏ ସ୍କିର ଜଳରେ ଯେବେ ଫିର୍ଗବା ଆମେ 


ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇବ, ତାହା ତରଙ୍ଗ ନୀମେ। 
ତରଙ୍ଗ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁ 
ଉଚ୍ଚଟି ଶିଖର , ଗହ୍ଵର ଅଟଇ ନୀ ବିନ୍ଦୁ । 

କଠିନ, ଗ୍ୟାସୀୟ , ତରଳେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଯାଏ 
ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ଥିତିସ୍କାପକ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। 
ଏତିନି ମାଧ୍ଯମ ବ୍ୟତୀତେ ଶୂନ୍ୟେ ତରଙ୍ଗ ଗଲେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ନାମ ତାହା ଭଲେ । 
ତରଙ୍ଗ ସମୟେ କଣିକାମାନ ସ୍ଥିର ନ ଥାନ୍ତି 
ଏପଟ-ସେପଟ ହୋଇଣ ଦୋଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି । 
କଣିକାମାନଙ୍କର ଦିଗ ତରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚରଣ- 

ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଲେ ଅନୁୂପ୍ରସ୍ପ ଟି ଜାଣ । 
ଯଦି ଏହି ଦିଗ ଦୂଇଟି ସମାନ୍ତର ହୋଇବ 
ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ତେବେ ତାହା ଜାଣିବ । 
ତରଙ୍ଗ ପଥରେ ରହିବା ସବୁ କଣିକାମାନ 

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରି ବେଗରେ ଯେ ଦୋଳିତ ହୁଏ ଜାଣ । 
ତରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠରୁ ଶିଖର ଓ ଗହ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 

ଥୁବା ଦୂରତାଟି ଆୟାମ ନାମରେ ଅଭିହିତ । 


¢ 
- 
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ଦୂଇଟି କ୍ରମିକ ଶିଖର ଓ କ୍ରମିକ ଗହ୍ଵର 

ମଧ୍ଯରେ ଥୁବା ଦୂରତାକୁ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହ । 
ଯେତୋଟି ଶିଖର -ଗହୁର କଉଶଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ 
ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତିଗତି କରେ ଆବୃଭ୍ତି କୁହ ତାକୁ । 
ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଆବୃତ ଯେବେ ଗୁଣିବା ଆମେ 
ତରଙ୍ଗର ପରିବେଗ ଟି ତେବେ ପାଇବା ଆମେ । 
ଶଦ ତରଙ୍ଗଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରେନି 
ଜିନ୍ମୁୁ ସେ କଠିନ, ତରଳେ ଭଲା ଗତି କରଇ । 
ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେବେ ତରଙ୍ଗ ଫେରି ଆସେ 
ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳନ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ । 
ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠକୁ 
ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିସରଣ ତେବେ କୁହ ତାହାକୁ । 


’ 


) 


Ed 
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ଦ୍ରଶ୍ଚି 


[ଏ 


ବସ୍ତୁର ଛବିଟି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଠଇ 

ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଯେ କ୍ୟାମେରା ହୋଇଥାଇ । 

ସରଳ କ୍ୟାମେରା ଯାହା ସେ ରନ୍ଧୁ କ୍ୟାମେରା 

ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓଲଟା ଏଥୁରେ ଉଠେ ପରା । 

ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା 

ପଚିଶି ସେଣ୍ବିମିଟର ସଦା ହେବାକଥା । 

ଲେନସ୍‌ ପାୱାରର ଏକକ ଡ଼ାୟୋପଟର 

ଉତ୍ତଳ ପାୱାର ଯୁକ୍ତ, ବିଯୁକ୍ତ ଅବତଳର । 

ଅବତଳ ଚକ୍ଷମା ପିନ୍ଧି ସମୀପଦୃଷ୍ଟି 

ଦୂରକର , ଉତ୍ତଳ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି । 

ସିଲିଣ୍ଡରୀୟ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି 

ଦୂରକର , ମନେରଖ ଏପରି ତିନୋଟି । 

ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଦିଶେ ବଡ଼ 

ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହିବ । 

ଏହା ଦୂଇ ପ୍ରକାରର ସରଳ, ଜଟିଳ 

ସରଳକୁ ବର୍ବନ ବା ପଠନ କାଚ ବୋଲ । 

ଦୁଇ କିମ୍ବା ତତୋଃଧଵକ ଉତ୍ତଳ ଲେନସ୍‌ 

ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜଟିଳ ବୋଲି ଭାସ । 

ଦୂର ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଠ ଦିଶେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଧାରା 

ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ବା ଟେଲିସ୍ଟୋପ କହିବ ପରା । 

ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିକୁ ଦେଖୂବା ପାଇଁକି 

ଜ୍ୟୋତି ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଟେଲିସ୍ଟୋପ କହିବାଟି । 
Bo 
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ରାସାୟନିକ ପରତିକିୟା 


ସଙ୍କେତ, ପ୍ରତୀକ ରେ ରାସାୟନିକ- 
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶିଲ୍ତେ 
ରାସାୟନିକ- ସମୀକରଣ ତା'କୁ 
କୁହାଯାଇ ଥାଏ ପିଲେ ¦ ୧। 
ସମୀକରଶର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବେଥୂବା 
ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକାରକ 
ସେ ସମୀକରଶ ଦକ୍ଷିଣ ପାରଶ୍ଵରେ 
ଉତ୍।ଦ ଏକ, ଅନେକ ।୨। 


ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟେ 
ତାପ ଟି ଶୋଷିତ ହେଲେ 

ସେ ପ୍ରତିକ୍ତିୟାକୁ ତାପଶୋଷି ବୋଲି 
ମନେରଖ ତୂମେ ପିଲେ । ।୩। 


ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ତାପ 


ନିର୍ଗତ ହୋଇଣ ଥାଏ 


ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି 
ନାମ ତା'ର ହୋଇଥାଏ ।1୪। 
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ଅନେକ ମୌଳିକ ମିଳନ ଘଟିଣ 
ନୂତନ ଯୌଗିକ ହେଲେ 

ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି 
ଭୁଲନାହିଁ କେବେ ପିଲେ । ୫। 


ସରଳ ଯୌଗିକ ଅବା ଯେ ମୌଳିକ 
ଯୌଗିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ 

ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିଘଟନ ବୋଲି 
ଜାଣିରଖ ସଦା ପିଲେ ।୬ । 

ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଜରେ 
କେମିକାଲ୍‌ ରିଆକ୍ସନ 

ସେହି ପଦାର୍ଥର ନାମ ଅଟେ ପୁଣି 


ଉତ୍ପ୍ରେରକ ହିଁ ଜାଣ ।୭। 
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ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ 


ଉନବିଂଶର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତେଷଠି ମୌଳିକ 
ଆବିଷ୍ଟୃତ ହୋଇଣଥୂଲା ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ।୧। 


ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଗିଣ ମଉଳିକ ମାନଙ୍କୁ 
ସଜାଇ ରଖୁଲେ ଏକତ୍ର ମାନିଣ ନିୟମକୁ ।୨। 


ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ 
ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଢ଼ିଲେ ସାରଣୀକୁ ।୩। 


ମୌଳିକ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଗଢ଼ାହେଲା ସାରଣୀ 
ନାମ ତା”ର ପୁଣି ହୋଇଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ।୪। 


ଅଠରଶ ଅଣତିରିଶିରେ ଡ଼ୋବରନିୟର 
କରିଲେ ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ।୫ | 


ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ପରମାଣୁର ଓଜନ ଯେତେ 
ତାହାରି ଅର୍ବଵ୍ବେକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମର ସଙ୍ଗତେ ।୬ । 


ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧେ ଅନେକ ତୃଟି 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା ନୋହିଲା ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମଟି ।୭। 


ଅଠରଶ ଛଅଷଠିରେ ଇଂରାଜୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ 
ନିଉଲ୍ଲୟାଣ୍ଡ , ପୁଣି ଗଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସାରଣୀ ଏକ ।୮। 
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ସା-ରେ-ଗା-ମା-ପା-ଧା-ନି-ସା ରେ , ମଉଳିକକୁ ଖଞ୍ଜି 
ଆଉ ଏକ ଗୋଟି ଗଢ଼ିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ।୯। 


ଅଠରଶ ଅଣସ୍ତରୀରେ ସେ ଲୁଥରମେୟର 
ଗଢ଼ିଲେ ସାରଣୀ ନେଇ ପରମାଣୁ ଓଜନର ।୧୦। 


ଏହିପରି ଭାବେ ଯେତେକ ସାରଣୀ ଗଢ଼ା ହେଲା 
ତୃଟିପୂର୍ଶ୍ଣ ବୋଲି ଏସବୁ ପରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ।୧୧। 


ଅଠରଶ ଅଣସ୍ତରୀରେ ମଉଳିକକୁ ନେଇ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଟି ସାରଣୀ ଗଢ଼ିଲେ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍‌ ।୧୨। 


ନଅଗୋଂଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଲ। ସାତଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 
ତଥାପି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୃଟି ରହିଲା ପ୍ରାୟ ।୧୩। 


ପୁଣି ଅନ୍ୟଏକ ସାରଣୀ ପରେ ତିଆରି ହେଲା 
‘ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ” ନାମ ତା'ର ହେଲା ।୧୪। 


ପୁଣି ସାତଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଷୋଳଟି ଶ୍ରେଣୀ 
ଏହିପରି ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା ଉକ୍ତ ସାରଣୀ ।୧୫। 


ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଦୁଇଟି, ଆଠଟି ଦ୍ବିତୀୟରେ 
ତୃତୀୟରେ ପୁଣି ଆଠଟି, ଅଠର ଚତୁର୍ଥରେ ।୧୬। 


ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଅଠର, ଷଷ୍ଷେ ବତିଶିପୁଣି | 
ସପ୍ତମେ କୋଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ରଷ୍ ହେଲା ସାରଣୀ ।୧୭। 
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ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଉଳିକର ଗୁଣ 
ପରିବରଁନ ହୁଏ ଯାହା, ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ ।୧୮। 


ବଢ଼େ ଅମ୍ପଜାନ ପ୍ରତି ଯୋଜ୍ୟତା , ଅମୀୟ ଗୁଣ 
କମିଥାଏ ଧାତବ ଗୁଣ ପୁଣି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ।୧୯। 


ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଜ୍ୟତା ସମାନ, ବଢ଼େ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ 
କମିଥାଏ ଅମ୍ଲୀୟ ଗୁଣ, ବଢ଼େ ଧାତବ ଗୁଣ ।୨୦। 


୨୨ 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ 


ଦ୍ରବ ପରିମାଣ କମ୍‌ ଦ୍ବାବକ ଅଧ୍ବକତ୍ତମ 
ଦ୍ରାବକ ଅଟଇ ତରଳ ତୁମେ ଜାଣ 
ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକରେ ପୁଣି ଦ୍ରବିଭୂତ ହେବାକ୍ଷଣି 


ସ୍ବଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁ ସମତି ମିଶ୍ରଣ 
ତାହାକୁ ଦ୍ରବଣ କହନ୍ତି 
ଦ୍ରବଣେ , ଦ୍ରବ-ଦ୍ରାବକ ମିଶି ଥାଆନ୍ତି ।୧। 


ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବ ଛପେ ଅଣୁ- ପରମାଣୁ ରୂପେ 
କେତେବେଳେ ଥାଏ ସେ ଆୟନ ରୂପରେ 
ଦ୍ରବଣ ତିନି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ଓ କଲଏଡ଼ 
ସସ୍ପେନ୍‌ସନ୍‌ ପୁଣି ଅଟଇ ତା ସାଥ୍୍‌ରେ 
ଏତିନି ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ 
ଅଣୁର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ।୨। 


ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଜଳେ ହୋଇ ବିଯୋଜିତ 
ଦେଇଥାଏ ଦୂଇ ଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜ ଆୟନ 
କରିଥାଏ ସେ ଆୟନ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷ୍ୟ ଅଟଇ ତାର ନାମ 
ଆୟନ ଦୂଇଟି ରୂପରେ 
ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ।୩। 


୨୩ 
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ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ନାମ ବହେ ଜ୍ୟାଟାୟନ 
ବିଯୁଷ୍ତ ଆୟନ ଏନାୟନ ରୂପରେ 
ରାସାୟନିକ ଜ୍ରିୟାରେ ଭାଗନିଅନ୍ତି ଏଥୂରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ ହୂୃଏ ଯେତେ ବେଳରେ 
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆୟନ 
ଇଲେଜ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ହେବାରୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ।୪। 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜ଼ିଶ୍ଲେଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅଗ୍ରତଳେ 
ଜମ୍ପେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ, ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ଵ 
ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ପରିମାଣ 
ଅଟଇ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ସମାନୂପାତ 
ଏହା ଫାରାଡ଼େଙ୍କ ନିୟମ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ । ୫। 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷ୍ୟ ଦେହେ ସମବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହେ 
ଯେତେବସ୍ତୁ ଜମା ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅଗ୍ରରେ 
ସେହି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୃ ଓ ରାସାୟନିକ -ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ 
ସମାନୂପାତ ଅଟଇ ପରସ୍ପରରେ 
ଏହା ଫାରାଡ଼େଙ୍କ ନିୟମ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଦ୍ବିତୀୟ ନିୟମ ।୬। 


୨୪ 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଲ୍‌ ଓ ବିଦ୍ଧୟୁତି ପ୍ରବାହ 


ଗାଲଭାନି ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ 

ଜୈବ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉଦ୍ଭାବକ । 
ଜୀବମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ 
ଲବଣ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ମିଶି । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 

ଜୈବ ବିଦ୍ୟୁତ ନାମ ବହେ । 
କନାଖଣ୍ଡିଏ କାଟି ନେବ 
ଗନ୍ଧକାମ୍ଳରେ ବୁଡ଼ାଇବ । 

ଏହି କନାକୁ କାଢ଼ିନେଇ 

ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତା ପାତ ଦେଇ । 
ଯୋଗ କରି ପାଇବାଗଚ୍ାଲ 
ସରଳ ଭୋଲଟୀୟ ସେଲ । 
ଏଠି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି 
ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ତି । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବେଳେ 
ଦୂଇଟି ଦଣ୍ଡ ଲୋଡ଼ା ଭଲେ । 
ଦୂଇଟି ଧାତବ ଦଣ୍ଡକୁ 
ଇଲେକ୍‌୍ଟ୍ରୋଡ଼୍‌ କୁହ ତାକୁ । 


୨୫ 
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ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ 

ଆଉ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ । 
ଉକ୍ତ ଦ୍ଵୟର ଅନୁପାତ 

ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କୁହ ତ । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ଅନ୍ତର 
ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଯନ୍ତ୍ର । 
ତାଂନାମ ଭୋଲଟମିଟର 
ସ୍ରୋତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏମିଟର । 
ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତିରୋଧକୁ 
ବଦଳାଉଥୂବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ । 
ରିଓଷ୍ଟ।ଟ୍‌ ବୋଲି କହନ୍ତି 
ଲେଖୁଲି ଯାହାଥୂଲି ଜାଣି । 
ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୁଣି 

ଏକକ ଭୋଲଟ ଥାଅ ଜାଣି । 
ଏକକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତର 
ଏମ୍ଚିୟର ଯେ ନାମ ତା”ର । 


୨୬ 
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କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା 


ବସ୍ତୁପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଲେ 
ବସ୍ତୁ ସ୍କାନାନ୍ତର ହୁଏ 
ଏପରି କ୍ରିୟାକୁ କାରକର ପୁଣି 


କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।୧। 


ବଳ ସଂଗତେ ବିସ୍କାପନ ଗୁଣିଲେ 
କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇବ ତୁମେ 

ଏହିପରି ଭାବେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର 
ମନେରଖୂବାହେ ଆମେ 1୨ | (W =F × $) 


କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ଏମ୍‌, କେ, ଏସ୍‌ରେ କୁଲ୍‌ (M.<.5.) 
ସି, ଜି, ଏସ୍‌ରେ ଯେ ଅଗ (.ଓ.5) 

ଏକ ଜୁଲ୍‌ ପୁଣି ଟେନ ଟୁ ଦି ପାୱାର 
ସେଭେନ୍‌ ( 10”) ହୁଅଇ ଅଗ ।୩। 


କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହାରକୁ ପାଓୱର 
ସାମର୍ଥକୁ ଶର୍ତି ପୁଣି 

ପାୱାର ଏକକ ଅଶ୍ଵକ୍ଷମତା ଓ 
ଓାଟରେ ପ୍ରକାଶ ପୁଣି ।୪। 


୨୭ 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଶର୍ତିଲାଭ କଲେ 
ଗତିଜ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି 

ସ୍ମିରବସ୍ତୁ ଟିଏ ଶ୍ତି ଲାଭ କଲେ 
ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି ।୫। 


ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ଜିଟି ନିର୍ଭର କରଇ 
ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ସଦା 
ଗତିଜ ଶକତି ନିର୍ଭର କରଇ 


ପରିବେଗ ଉପରେ ସଦା ।୬। 


ଶଳତି ଜୁ ଭାଇ ଗଢ଼ି ନାହିଁ କେହି 
ବିନାଶ ଏହାର ନାହିଁ 
ଏକ ମାଧ୍ଯମରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ 


ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅଇ ।୭। 


ବିଶ୍ଵର ମୋଅଟ ଶ୍ତି ପରିମାଣ 
ସର୍ବଦା ହୁଏ ସମାନ 
ଏହି ନିୟମକୁ ଶଭ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ 


ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣ ।୮। 


୨୮ 
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ତାପ 


ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍କାନରୁ ଶୀତଳ ସ୍ମାନକୁ 
ତାପ ହୁଏ ପ୍ରବାହିତା 

ବସ୍ତୁର ଉଷ୍ପତା ଅବା ଶୀତଳତା 
ଯେତେ, ତାହା ତାପମାତ୍ରା ।୧। 


ତାପ ବଢ଼ିଗଲେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ 
ଏ ଦୂର୍ହେଁ ସମାନୁପାତୀ 
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ନିମ୍ନ କୁ ଯେ 


ପ୍ରବାହିତ ତାପ ଶକ୍ତି ।୨। 


କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଲେ 
ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ 

ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସେହି ବସ୍ତୁପୁଣି 
ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ।୩। 


ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରସା- ରଣ ସଂକୋଚନ 
ମୂଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତରେ 
ସମାନୂପାତୀ ଯେ ହୋଇଥାଏ ସଦା 


କର୍ଣ୍ଣଡ଼େରି ଶୁଣ ଧୂରେ ।୪। 
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ଶୂନ ଡ଼ିଗ୍ରୀରୁ ଚାଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୦-୪୮) 
ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ର ହୋଇଲେ 

ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଂକୁଚିତ 
ହୋଇଥାଏ ଶୁଣ ପିଲେ ।୫। 


ଚାଆରି ଡ଼ିଗ୍ରୀରୁ ଅଧ୍ବକ ଉତ୍ତୀପ 
ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଲେ ଜଳ 
ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଏପରି ଧର୍ମକୁ 


ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି ବୋଲ ।୬। 


କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଣ 
ଯେବେ ସେ ତରଳ ହୁଏ 

ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ବୋଲି ପରା କୁହାଯାଏ ।୭। 


ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଣ 
ବାଷ୍ଟେ ପରିଣତ ହେଲେ 

ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ତୁଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ବୋଲି ମନେରଖ ପିଲେ ।୮। 

ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯେବେ 


କଠିନ ହୂଅଇ ତାହା 
ସେହି ପଦ୍ଧତିଟି ଘନୀକରଣ ବା 


ହିମନ ଅଟଇ ତାହା ।୯। 
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ଗ୍ରୀରୁ ଚାଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୦-୪) 
ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଲେ 

ପ୍ରସାରିତ ହୂଏ ନାହିଁ, ସଂକୁଚିତ 

ହୋଇଥାଏ ଶୁଣ ପିଲେ ।୫। 


ଶୂନ 


-6)) 


ଚାଆରି ଡ଼ିଗ୍ରୀରୁ ଅଧ୍ବକ ଉତ୍ତାପ 
ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଲେ ଜଳ 

ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଏପରି ଧର୍ମକୁ 
ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି ବୋଲ ।୬। 

କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଣ 
ଯେବେ ସେ ତରଳ ହୁଏ 

ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ବୋଲି ପରା କୁହାଯାଏ ।୭ । 


ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଣ 
ବାଷ୍ପେ ପରିଣତ ହେଲେ 

ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ତୁଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ବୋଲି ମନେରଖ ପିଲେ ।୮। 


ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯେବେ 
କଠିନ ହୁଅଇ ତାହା 
ସେହି ପଦ୍ଧତିଟି ଘନୀକରଣ ବା 


ହିମନ ଅଟଇ ତାହା ।୯। 
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ବାଷ୍ଟ୍ର ଅବା ଗ୍ୟାସ୍‌ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଯେବେ 


ତରଳର ରୂପ ନିଏ 


ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତରଳନ ବୋଲି 


ସିନା ଅଭିହିତ ହୂଏ ।୧୦। 


ଆଇର ବର୍ଗ ଆର ଟି ଜୁ ଯେବେ ଆମେ 


ଜେ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବା 


ତାପଶକ୍ତି ତେବେ ପାଇବା , ଏହାକୁ 


ଜୁଲଙ୍କ ନିୟମ କହିବା ।୧୧। (Q=458L) 


୩୧ 
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ଚୁମ୍ବକ - ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 


ପରିବାହୀ ମଧ୍ଧେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ 
ଯେବେ ସେଥୂରେ ହେବ ପ୍ରବାହିତ । 
ପରିବାହୀ ତାର ଚତୃଃପାର୍ଶ୍ଵରେ 
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବରେ । 
ଏହି ନିୟମ ଓଏରଷ୍ବଏଡ଼ 

ଅଠରଶ ବାର ରେ ( ୧୮୧୨) କଲେ ଉଭବ । 
ସରଳ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗଲେ 
ବଳରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ଭଲେ । 
ଏହା ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଭାବେ 
ରହିଥାଏ ସଦା ତାର ଉପରେ । 
ସଲେନଏଡ଼୍‌ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗଲେ 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଯେ ମିଳେ । 
ଦଣ୍ଡ ଚୂତ୍ମକ ବଳରେଖା ସହ 

ଏହା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ କୁହ । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁମ୍ମଜର ମୂଳତତ୍ତ 

ଯାହା କହୁଛି ଜର କର୍ଣ୍ଣପାତ । 
ସଲେନଏଡ଼୍‌ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗଲେ 
ଚୁମ୍ବକତ୍ସ ଗୁଣ ରହିବ ଭଲେ । 
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବନ୍ଦ କରିବ 
ଚୂମ୍ବକତ୍ଵ ଗୁଣ ଯେ ହରାଇବ। 
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ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ଯରେ ଥୁବା 
ତାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ କରିବା । 
ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପୁଜେ 
ସ୍କାୟୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଯେ । 
ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏକ ବଳ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅଇ ତୂମେ ବୋଲ । 
ଏହା ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର 
ମୂଳତତ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଛି ନଜୀର । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି 
ପରିଣତ କରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି । 
ତା”ର ନାମକୁ କହନ୍ତି ମୋଟର 
ଯାହା ଜାଣିଛି ଲେଖୁଛି ତତ୍ତ୍ଵର । 


ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ 
ଫ୍େମିଙ୍କର ବାମହସ୍ତ ନିୟମ 
ଶୁଣବାରେ ଦେଇ ମନଓକଣ୍ଣ୍ଣ । 
ବାମହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧଆଙ୍ଗୁଳିକୁ 
ଖୋଲ ତର୍ଜନୀ ଆଉ ମହଝ୍ଯମାବୁ । 
ଏହି ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ତିନିହେ 
ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଯେନେହେ । 
ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରିବାହୀର ଗତି 
ତୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ତ୍ଜନୀଟି ! 
୩୩ 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହର ଦିଗଟିକୁ 
ମଧ୍ଯମା ସୂଗଚ୍ବଇଥାଏ ତାହାକୁ । 
ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ନିୟମ 

ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଏହି ତିନୋଟି 
ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେବେ ତୂମେ ଖୋଲିବଟି । 
ଲମ୍ବଭାବରେ ସେ ତିନି ରଖୁବ 
ଜାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ବୁଝିବ । 
ତର୍ଜନୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ 
ବୃଦ୍ଧା ପରିବାହୀର ଗତି ଦିଗ । 
ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହର ଦିଗ 
ମଧ୍ଯମାଟି ସୂଚାଇଥାଏ ଭାବ । 
ଫ୍ମିଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ନିୟମ 

ଏହା ଅଟଇ ତୂମେ ମାନେ ଜାଣ । 


Digitized by srujanika@gmail.com 


ବିଭିନ୍ନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର 


ଏମିଟର ଯନ୍ତ୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ 
ଭୋଲ୍‌ଟମିଟର ରେ ମାପ ଭୋଲ୍‌ଟ । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରୁଥୁବା - 

ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭୋଲ୍‌ଟାମିଟର କହିବା । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରତିରୋଧ ମାପୁଥୁବା 

ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରିଓଷ୍ଟା।ଟ୍‌ କହିବା । 
କ୍ଷୀଣବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ 
ଗାଲ୍ଭାନୋମିଟର କୂହ ତାକୁ । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତିକ ଶକ୍ତି 
ମୋଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର କରେ ଟି । 
ଯାନ୍ତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତି 

ପରିଣତ କରେ, ଡ଼ାଇନାମେ। ଟି । 
ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ବେଗ ଗାଡ଼ିଟିର 

ନିର୍ଣୟ କରେଟି ସ୍ପି ଡ଼ୋମିଟର । 
ଭୂକମ୍ପନର ଦିଗ ଓ ପ୍ରଭାବ- 

ପାଇଁ ସିସ୍ମୋଗ୍ର।ଫ୍‌ ହେଲା ଉଦ୍ଭବ । 
ବାୟୁର ଚପ ବାରୋମିଟର ରେ 
ଦେହ ତାପମାତ୍ରା ଥର୍ମୋୌମିଟରେ । 
ଖୂର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ଲାକ୍ଟୋମିଟର ଅଛି ସେଥୁପାଇଁ । 


୩୫ 
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କାହାର କେଉଁ ଏକକ 


ଅଣୁ ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକକ ମୋଲ 
ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ମାପିବା ନିମନ୍ତେ ଡ଼େସିବେଲ । 
ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅଟଇ ଆଟଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ୍‌ 

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଗାଢ଼ତା ସକାଶେ ପି ପି ଏମ୍‌ । 
ଦୂରତାର କିମି , ମିଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟର 
ଲେନସର ପାୱାର ପାଇଁ ଅଟେ ଡ଼ାୟୋପଟର । 
କୋଣୀୟ ବେଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ିୟାନ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ 
ବେଗ, ପରିବେଗ ପାଇଁ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ । 
ତ୍ଵରଣ ଏକକ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗ 

କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଟଇ ପୁଣି କୁଲ୍‌ ଓ ଅର୍ଗ । 
ଓଟ , କିଲୋୱାଟ , ଅଶ୍ଵକ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ପାଇଁ 
କ୍ୟାଲୋରୀ ଡାପର , କୁଲମ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ । 
ବଳପାଇଁ ନିଉଟନ, ଡ଼ାଇନ ଏକକ ଅଛି 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୋଲଟେ ମପା ହେଉଛି । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ରାସାୟନିକ ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ (ର ) ଗ୍ରାମ୍‌ ବାଇ କୁଲମ୍‌ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକକ ଅଟଇ ଓମ୍‌ । 

ଓମ୍‌ ସେ.ମି. ଅଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧର ପରା 
ତରଙ୍ଗର ଆବୃଭି ପାଇଁ ହର୍ସ ହୁଅଇ ଧରା । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତର ଏକକ ଏମ୍ପିୟର ହୂଅଇ 
ରାସାୟନିକ-ତୂଲ୍ୟାଙ୍କର ପରା ଏକକ ନାହିଁ । 


୩୬ 
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